czeladnik rzeZniczy 


przeżywszy lat 31, po długiej. i ciężkiej chorobie, ópatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 7 stycznia 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła OO. Bonifratrów nastąpi we czwartek dnia g b. m. o godzinie 
w pot do 3 po poł. wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd stroskana ro- 
dzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia Io b. m. o godzinie g rano w kościele OO. Karmelitów. 


Żakład pogrzebowy „Concordia“ J. Wolnego w Krakowie, plac Szezepnski 2. Drukarnia Związkowa w Kraxuwie 


